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ÜRÜN TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN ÜRETİM 
Motor Gücü (kW) Motor Gücü (HP) (È) YERI 


4" MONOFAZE MOTORLAR 


10.14.140.0024 


4 SD 550 S 





10.14.140.0026 


4 SD 750 S 





10.14.140.0028 


4 SD 1100 S 





10.14.140.0030 


4 SD 1500 S 





10.14.140.0032 


10.14.140.0004 


4 SD 2200 S 


4 SD 550 T 





10.14.140.0006 


4 SD 750 T 





10.14.140.0008 


4 SD 1100 T 





10.14.140.0010 


4 SD 1500 T 





10.14.140.0012 


4 SD 2200 T 





10.14.140.0014 


4 SD 3000 T 





10.14.140.0016 


4 SD 4000 T 





10.14.140.0018 


NOT 


4 SD 5500 T 


1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 
2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 
3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 


4- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 


5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 
6- Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve 
garanti kartlarının onaylanması zorunludur. 





